FULL PRACTICA - TRIGONOMETRÍA 

CAPÍTULO: SISTEMAS DE MEDICIÓN ANGULAR 

TEMA: ÁNGULO TRIGONOMÉTRICO Y SISTEMA DE MEDICIÓN ANGULAR 
PRODUCTO: UNI INTERMEDIO 
TIPO FULL PRACTICA: AP 
PROFESOR: JONATHAN CUMPA VELÁSQUEZ 

1. Calcule el valor de: 4. Siendo: x + y+ z = 60y además: 
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2. Los ángulos internos de un triángulo miden: 
(3x)°, (10x) 5 y rad. Calcule la diferencia 

de las medidas del mayor y menor ángulo en 
radianes. 


5. Reducir la expresión: 
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Siendo S y C las medidas sexagesimal y 
centesimal de un ángulo trigonométrico. 


3. Del gráfico calcular: 

x + y 


x-y 
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6. Indicar la medida radial del ángulo, para el 
cual se cumple: 

{ | = x 2 + 9x + 30 
C 2 

— = x 2 + 9x + 9 

O 


9. Se ha medido un ángulo en los tres sistemas, 
observándose que la suma del doble del 
número de grados sexagesimales con el triple 
del número de grados centesimales y el 
cuádruple del número de radianes es igual a 

80 + Halle el complemento del valor de 
dicho ángulo en el sistema radial. 


7. 


Calcular la medida de un ángulo en radianes, 
si: 


S 4 C 3 20R 2 
9~ + 10 + ti 


= — (S 3 + C 2 + R) 


10. El número de segundos sexagesimales de un 
ángulo más el número de minutos 
centesimales del mismo ángulo es 66 800. 
Calcule la medida radial de dicho ángulo. 

A) tt/20 B) tt/18 C) tt/10 

D) n/9 E) tt/ 6 


8. Siendo S y C los números convencionales tal 
que: Vs = Ve, calcular: 


Vs+ 10 y/C 




